L  Die Gase.
licher GroBe, bis anf die unbeschrankt kleine Grofie dv.   Im G
fall verschwindet diese gegen den Wert der iibrigen und es w
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(Zustandsgleichung fiir unbeschrankt kleine Zustandsanderung). Mit E==— ergibt sich hieraus auch, nach Division mit
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eine Beziehung, die unabhangig von der besonderen Gasart b<
Durch Verbindung dieser Gleichungen mit der Warmegleichung la eine der GroBen dpt, dv und dT eliminieren und man erhalt damit die mafiigkeit fiir die Anderung von p3 v oder p, Toder v, T, die einem best; Gesetz der Warmeanderung dQ entspricht, oder umgekehrt die eler Warmemenge, die einer beliebigen p,v-Kurve zukommt. Es ist mit
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Mittels der letzten Beziehung lafit sich entscheiden, ob a,n einer be Stelle einer p} v-Kurve (Fig. 29) Warmezufuhr oder Warmeentziehun findet. Ist namlich bei zunehmendem Volumen (dv positiv) die reel positiv, so ist auch dQ positiv; dies bedeutet Wilrmezufuhr; umgekehi — d Q Warmeentziehung andeuten.
Ist bei abnehmen'dem Volumen (Kompresaion; dv negativ) di Seite positiv, so wird dQ negativ sein (Warmeentziehung), und umgekc
handelt sich also darum, zu ermitteln. ob —-!-&-•  nositiven oder n
dv  '      ?;   !
Wert hat.
Wachst also der Druck  mit wachsendem Volumen (dp positiv), Stelle I, so liegt hiernach immer Warmezufuhr voi ferner der Druck bei abnehmendem Volumen, Stelle II, so vi Ausdruck wieder positiv, aber es findet Warmeentziehun well dv negativ ist.
Fallt ferner der Druck mit zunehmendem Volumen (Stelleverbraucht, bzw. in diese verwandelt. Ob dabei der Druck wie in Abschn. 20 unveranderlich bleibt oder nicht, ist fur diesen allgemeinen Vorgang ohne Belang.
